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@KR 社 超大 型 管 球 ア ンプ “Kronzilla SD” 登場 


チェ コ で 真空 管 を 製造 し て いる KR 社 が 開発 し た 
超 ド 級 ア ンプ “Kronzilla” が 日 本 に 上 陸 し た . 

この アン プ は KR 社 が オー ディ オ 用 に 開発 し た 
T 1610 を 採用 し て いる の が 特徴 だ . この アン プ は 故 
Dr. Riccardo Kron が 開発 し た アン プ で , 現在 KR 社 
は 夫人 で ある Dr. Eunice Joy Kron が 社長 と し て 引 
継ぎ 、 また Mr. Marek Gencev 氏 が チー フエ ンジ ニ 
ア と し て 技術 一 切 を 統括 し て お り , 忘れ 形見 と いえ る 
も の だ . 本 1610 は 1920 年 代 に WE に よっ て 開発 さ 
れ た 212 の 現代 版 と も 言う べき 真空 党 で 。 ほ ぼ 同 じ 大 
き さ で あり まさ に タマ げた サイ ズ で ある 。 1 本 で 22 
W 出せ る と いう の も この タマ の 特徴 だ . 大 型 直 熱 3 極 
管 に ふさ わし い 風 貌 特性 , 信頼 性 , 寿命 を 誇る の も 
うな ず け よう . ヒー タ は KR 社 の 特許 で ある 切れ に く 


出力 2X22Watt RMS 
倫 率 0.5% 以 下 


周波 数 特製 _ 20Hz-20KHz(-3dB) 
入力 感度 1V 


入力 イン ピー ダン ス 90kG) 
AC 入 力 100V/230V 
最大 消費 電力 300VA 
サイ ズ 55x38.5X41.5cm 
重 さ 50kg 


@ シャ ー シ 内 部 : 左側 
の ソケット が 1610. 


い 構 造 の リボ ン 型 フ ィ ラ メン ト を 採用 し て いる . 

この アン プ は シン グル の ステ レオ 仕様 に な っ て お 
り 。 1610 を 十分 ドラ イブ する た め に 半導体 (MOS- 
FET) ドラ イブ に な っ て いる .。 また 日 本 で の 販売 品 は 
アム トラ ンス に よっ て , 一 部 高音 質 部 品 に 交換 され 音 
質 改善 が 施さ きれ て いる よう だ . 


